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מתכבדים להזמינכם לפתיחת התערוכה 


8 


אמיר מודן - צילומים 
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שתיערך ביום ראשון, י"ז בכסלו תשנ"ט, 6.12.98, 
בשעה 6 בערב, במבואות אודיטוריום קלצ'קין, במוזיאון ארץ-ישראל, 
רח' חיים לבנון 2, תל אביב. 


התערוכה תינעל ב-10.1.99 
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